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PRÁCTICA DIRIGIDA DE FÍSICA_SEMA 


Bienvenido(a) SAUCEDO BATALLANOS MARLON NILO 
Indicación: 
La Evaluación Virtual se rinde una sola vez, por ello es importante que lo finalice. 


A Finalizar Evaluación 
Pregunta 1 - Física 


Puntúa como: 1.00 


NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


Pi 12183 184 Us [Ps 1[7 18e ]Co 1110 1140 ][+2] 


Física 


Tema: Óptica Il 


Un rayo de luz incide sobre un vidrio de caras 
paralelas y espesor x, tal como se muestra, cal- 
cule x en cm, Si Nvidrio= 1,5, Naire=1, d=2 cm. 


Quitar selección 


Pregunta 2 - Física 
Puntúa como: 1.00 


En el gráfico mostrado un rayo de luz pasa a 
través del bloque de vidrio de 2 cm de espesor 
y se desplaza lateralmente una distancia d, cal- 
cule aproximadamente el tiempo que demora 
el rayo de luz, en s, en atravesar el bloque de 
vidrio, si Nyigrio=1,5, Maire=1, d=3x10 m/s. 


O 515x107 
O 2,15 x107? 
O 106x107" 
O 3,42 x1078 


O 4,15x107* 
Quitar selección 


Pregunta 3 - Física 
Puntúa como: 1.00 


El piso de una piscina visto desde arriba es 
observado a 1,2 m, considerando que el agua 
tiene un indice de refraccion de 1,33 determi- 
ne la profundidad real (en m) a la que se en- 
cuentra el piso. 


O 0,61 
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O 1,59 
O 2,4 NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


018 Pi (2 1f3 184 Js [Ps [7 18e ]Co 1110 110 ][=2] 


O 1,7 


. Ne Física 
Quitar selección i 


Pregunta 4 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Un rayo de luz incide desde el aire sobre la 
superficie plana de un material transparente 
con un ángulo de 60° respecto de la normal. 
Si se observa que el rayo reflejado y refractado 
son mutuamente perpendiculares, determine 
el ángulo crítico para la reflexión total interna. 


O sen”*(0,7) 
O sen”!(0,5) 


O 


Quitar selección 


Pregunta 5 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Considere un ángulo crítico de 53” para la re- 
flexión total de la luz en una interfaz líquido-ai- 
re. Determine el ángulo que con respecto a la 
normal forma el rayo refractado hacia el aire, 
cuando un rayo de luz que se propaga en el 
líquido hace un ángulo de incidencia de 16” en 
la interfaz. (Najre=1) 


O sen”! 0.35 

O sen”! 0.45 

O sen”! 0.56 

O sen”! 0,53 

O sen”! 0,89 
Quitar selección 


Pregunta 6 - Física 


Puntúa como: 1.00 


Un objeto se ubica a 30 cm de una lente diver- 


gente cuya potencia es igual a — 5 dioptrias. De- 
termine el aumento lineal y las características 


de la imagen. 
O 0,4; virtual; derecha 


O 2,5; virtual; derecha 
O 1,5; virtual; invertida 
O 0,4; real; derecha 
O 2,5; real; invertida 


Quitar selección 


Pregunta 7 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Determine la distancia, en m, a la que se deberá colocar un objeto al frente de 2 h 29 m 58 
una lente divergente cuya distancia focal mide 0,6 para que su imagen tenga la 
tercera parte del tamaño del objeto. A 
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O 1 
(ALS 
01,2 


O 0,4 
O 0,7 


Quitar selección 


Pregunta 8 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Se coloca un objeto frente a una lente convergente de distancia focal 8 cm y se 
obtiene una imagen real e invertida. Si la distancia entre el objeto y su imagen 
es 32 cm, calcule la distancia en cm de la imagen a la lente 


O 2 
O 4 
O8 
O 12 
O 16 


Quitar selección 


Pregunta 9 - Física 
Puntúa como: 1.00 


. La distancia focal de una lente convergente es de 4 cm. Al colocar un objeto 
frente a la lente se obtiene una imagen real y a 18 cm del objeto. Determine la 
distancia, en cm, de la imagen a la lente. 


O5 
O7 
O 10 


O 12 
O 13 


Quitar selección 


Pregunta 10 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Una lente delgada convergente de distancia focal 20 cm debe colocarse entre 
una fuente luminosa puntual y una pantalla, de tal manera que sobre esta se 
forme nítidamente la imagen de la fuente. La distancia entre la fuente luminosa 
y la pantalla es de 1,2 m. Determine la distancia, en cm, de las dos posiciones 
posibles en las que se debe colocar la lente respecto de la fuente. 


O 34,56; 45,78 
O 94,64; 25,36 
O 109,4; 67,3 
O 123,45; 34,56 
O 178,3; 54,25 


Quitar selección 


Pregunta 11 - Física 
Puntúa como: 1.00 


. Considere que usamos una lente convergente y nos colocamos al o largo del 
eje de la lente. Al principio nuestra imagen es invertida pero cuando nos 
situamos a 60 cm de la lente nuestra imagen desaparece. Al acercarnos más a 
la lente nuestra imagen se hace derecha. Determine a qué distancia, en m, 
debemos colocarnos para que la imagen sea el triple del tamaño del objeto. 


https://ichvirtual.edu.pe/ich-intranetalumnos/public/ich_modulos/mod_evaluacion_virtual/evaluacion/index.php 


Intranet - Virtual 


NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


[a (2183 184 ]Us [Pe 1f7 18s ]Co [10 110 ][=2] 


Física 


3/4 
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O 0,2 
O 0,3 NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


004 [12183 184 Js [Pe i Le Iie 1110 1140 ][=2] 


O 0,55 


O 0,78 Física 


Quitar selección 


Pregunta 12 - Física 
Puntúa como: 1.00 


La lente mostrada y el medio que lo rodea tie- 
nen un índice de refracción de 1,5 y 1 respecti- 
vamente, determine su distancia focal en cm. 
(R¡=6 cm; R2=10 cm) 


4 
, 


Li 
d 
R; 
, 


O 30 
O -5 
O -7,5 
O -15 
O -30 


Quitar selección 


2h 29m 58 
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